
RADIO MARELLI • Modd. 161 e 162. Tre gamme, onde medic, tropicali e corte. MF a 455 kc/s. Impedenza altoparlante 8 ohm. 
Potenza d’uscita 7 watt. Consumo di corrcnte a 160 V = 0,54 A. Potenza assorbita 78 watt. II mod. 161 e senza fonorivelatore. 















